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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 1, 1998 / पौष 11, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 1, 1998 /PAUSA 11, 1919 


वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1997 


सा . का .नि . 1 ( अ )...- मसाला बोर्ड अधिनियम , 1986 ( 1986 का 10 ) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए मसाला बोर्ड 
केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा मसाला बोर्ड ( गुणवत्ता चिह्नांकन ) विनियमावली , 1992 में निम्नलिखित संशोधन लाता है , अर्थात् : --- 


1. ( 1 ) ये विनियम मसाला बोर्ड ( गुणवत्ता चिह्नांकन ) ( संशोधन ) विनियम , 1997 कहे जाएंगे ; 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. मसाला बोर्ड ( गुणवत्ता चिह्नांकन ) विनियमावली, 1992 में ,-- 
( क ) विनियम ( 6 ) में , उपविनियम ( v ) के लिए निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 
( v ) बोर्ड के दल द्वारा रिपोर्ट में बताई गई सुविधाओं की पर्याप्तता का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठम इस प्रकार होगा, 

अर्थात् : 
1. कार्यकारी निदेशक , मसाला बोर्ड 

अध्यक्ष 
2. निदेशक ( विपणन ) मसाला बोर्ड अथवा 

सदस्य 
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मसाला बोर्ड के 

विपणन प्रभाग के अन्य कोई अधिकारी 
3. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक वैज्ञानिक 
4 . संबद्ध निर्यात निरीक्षण एजेंसी का एक 

सदस्य 
प्रतिनिधि 


5 . 


सदस्य 


विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
का एक प्रतिनिधि 
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पैनल के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा । " 


( ख ) अनुबन्ध प्रपत्र III " निर्यात से संबन्धित सूचना " में प्रेषिती के नाम के स्थान के " वरिष्ठ वैज्ञानिक ( गुणवत्ता नियन्त्रण ) गुणवत्ता 

मूल्यांकन एवं श्रेणी उन्नयन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड , कोचिन " शब्दों के लिए " निदेशक (विपणन ), मसाला बोर्ड, कोचिन " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ 77577 H . V tunat/9 /94 ] 


बी. जयशंकर, अध्यक्ष 
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MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st December, 1997 
G .S . R . 1 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986 ), the 
Spices Board with the previous approval of the Central Government hereby makes the following amendments to the Spices 
Board (Quality Marking ) Regulations, 1992 namely : 

1. (1) These regulations may be called the Spices Board (Quality Marking ) ( Amendment) Regulations, 1997; 

(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the OfficialGazette. 
2 . In the spices Board ( Quality Marking ) Regulations 1992, 
(a ) In regulation (6 ), for sub - regulations (v), the following sub - regulation shall be substituted , namely : 
" (v ) The following shall be the composition of the panel of experts for adjudging adequacy of the facilities 

as reported by the Team of the Board , namely : 
1. Executive Director, Spices Board , 

Chairman 
2 . Director (Marketing ), Spices Board or 

Member 
any other officer from the Marketing 
Division of Spices Board, as nominated 
By the Chairman 
A Scientist nominated by Chairman 

Member 
4 . A representative of the concerned 

Member 
Export Inspection Agency 
5. A representative of Directorate of 

Member 
Marketing and Inspection . 
The quorum of the panel shall be three" 
(b ) Under Annexure Proforma III “ Intimation regarding export" , in the place of name of the addressee, for the 

words " The Senior Scientist (Quality control), Quality Evaluation and Upgradation Laboratory, Spices Board , 
Cochin " , the words " Director (Marketing), Spices Board , Cochin " shall be substituted . 

[File No . MD /QLTY /LOGO /9 /94 ] 

V . JAYASHANKAR , Chairman 
Footnote : The Principal Regulation was issued vide GSR 73 (E ) of 1992 vide Notification dated 13 - 1-92 and was further 

amended vide S .O . No. 210 of 1993 , GSR 113 of 1996 dated 15 - 2 -96 and GSR 480 ( E ) of 1996 dated 4 - 10 - 96 . 
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